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. benj 
„Uspokojenie“. 

Dyplomatyczna gra trwa dalej — і przyniosła 
dziś „napokojenie*. Na wiele godzin? О 
pytanie. Preyjrsyjmy się tylko dokładnie sy- 
tnaoyi. 

Oto Serbia na preyjaclelaką radę Козу} o- 
świadczyła podobno, jak doniosły nocne telegramy, 
jé „ma namiary pokojowe, suma nie żąda niczego, 
ale zdaje się w zupełności ра sprawiedliwość mo- 
aarstw, od których należy uregulowanie kwestyt 
bałkańskiej". — Serbia żąda więc, aby mo- 
caratwa w тоже konferencyi zade- 
sydowały о апекву! i kwestyi sarbako- 
aastryackiej. 

To żądanie Serbii stoi jednak w aupałnej 
sprzeczności z żądaniem Austryl. — Austrya 
wymaga bowiem, aby Serbia w Wiedniu z ło- 
żyła deklarneyę pukojową i e rządem wiedeń- 
skim wprost układała się o ekonomiczne konca- 
нуе. Austrya tylko wtedy zgodzi się na konferen- 
сув, jeźli kompatencys tejże 1 prugram będzie 
śelśle określony. 

Atoli Serbia chce pertraktować z mocarstwa- 
mi, ale nie в samą Amstryą. 

A więc rytuscys mimo „uspokajsjących* enan- 
cyscyj me smieniła się — I niepowność trwa w 
dalszym clągn. Oczywiście dyplomacya będzie 
dalej interweniować; możliwe jest, że Ro- 
вуз lub Franeya będxie teraz chelała pośredni- 
esyć między Wiedniem a Belgradem; możliwem 
jest też, ża Austrya (jak jej to Francya doradza) 
amieni swe nieubłagane, dla dumy serbskiej prsy- 
kre stanowisko 1 odstąpi od żądania, aby Serbia, 


| złożywszy deklaracye w Wiedniu 1 saniechaweny 


| zbrojeń, układała się z Austryą o koncesya eko- | 


nomiesne... 

Wszystko to jest możliwe, ala możliwe jest 
również, бет wioną karabiny nad Driną nagle 
wyttrzelą. Karabiny, raz naładowane, mają jut tę 
właściwość, że łatwo dają ognia. 

Telegramy patrz na str, 3. 


Naiwność mizka i spekulanci „wojenni“. 


Dzienuiki Iwowakie diuus:ẹ 0 ubjawach wiel- 
kiego sauiepokojena skutkiem alarmów wojen- 
nych wśród ludności Wschodniej Gulicyi która 
pada ойага wyzysku różnych spekulantów. I n nas 
dajo się na prowincyi odczuwać niepokój, ale po- 
nieważ w zachodniej części kraju ludność jest ra- 
samniejsa, przeto wydrwigrosze mniej mają pola 
da driałania. Jednakże zawczasu należy ostrzedz 
miesskańców, by mieli się ne baczności przed wy- 
zysklwaczami. Po pierwsze: wojny nia ma ja- 
szcze 1 wcale nie wladamo, esy do niej przyj: 
dzie; po drugie: nawet w ramie wojny, która 
byłaby tylko wojną lokalną, wojną wielkiej Au- 
atryi z małą Serbią, stusunki fbansowe Anstryi 
nie ulegną żadnej katestrufia. 

Dobrze uczynił wydział krakowskiej Rady oo- 
wiatowej, ża wystąpił przeciw ubjawom naiwno- 
Got ludzkiej | próbom wyzysku. Wydsiał pow. pl- 
aze nam: 

„Pod wpływem świeżych alarmów wojennych 
wiela osób podnosi wkładki z kua oszczędności I 
to ludzie najubotni. — Dla Kas oteczędności jeat 
to sprawą prawie obojętną, bo sẹ to przewużnie 
wkładki drobne. — Serce jednak boli, gdy się 
widzi, że te najciężej zapracowsne oszczędności 
pobrane s kas idą na prywatne, wątpliwe poty- 
ceki, wpływają do kiesreni spekulantów а me- 
rzadko tdg zupełnie na marne“. 

Yaranem otrrymujemy następujące pismo rose- 
słane przez krak. Radę powiat. do zarządów 
gmin: 

„Z wiele atron nadchodzą wiadomości, de między 
ludnością wiejaką i podmiejską rozahadzą sig różna nle- 
pokojące wieści o bliskiej wojnie I o jej akutkach, 

Lmdzie przeważnie niezunni namawiają między in- 
nemi lndność, aby pieniądze uwa nmieazczone w ka- 


anch oszezędności odbierała z tychże kas 1 ntraszą ją, 
że w raria wojny Каву osrozgdności nie еду wypła- 
ead umieszczonych w niech pieniędzy, ba је zabierze rząd 
na koszta wojny. 

Gadania takie albo pochodzą od ludzi nierozumnych, 
zupułnte nieznających rzeczy, albo od ludzi przewro- 
tnych, polujących па nieńwindomość włościan w nadniel, 
że bydą mogli później łatwo róśnemi drogami przyjść 
w pouładanie pieniędzy, która ohałamneona ludność pad- 
niesie z kasy oszczędnuści i będzie beznżytecznia prze: 
chuwywać u niebie. 

Katdy, choć troszkę oświecony, wie, że rząd po- 
trzobne mu na wojną lub na imny cel pieniądza donta- 


‘PRZEWRÓT. 


„Powieść 2 najblić.zej przyszłości, 

przez Ludwika Szczepańskiego. 
Ciąg dalszy. 

Po chwili drzwi się ronwarły 1 wyszedł porn- 
eanik von Жшепеойе к podrapaną twarną i razdar- 
tym kołnierzem futreanega kubraka. Widzęć go, 
górnik пеғупіі roch, jakby się chciał nań rrnció, 
ale powstrzymał się w porę i stał nieruchomo, ad- 
wracając od awego prześladowcy oczy, w których 
żarzyła się bezsilna wściekłość. 

Botho von Eulenrode siadł na koń i sakomen- 
derował: „Naprzód 1“ 

No, widzisz stary, sprawa gładko poszła, 
nie wiele się stało! — żartował dragoni. 

Sztygar wyprostował się к jakąś nagłą deter- 
шіпасуз і począł raźno kroczyć obok jadących 
dragonów. 

Wracano z Ledniey do Wieliczki, ku aeybowa 
arcyksięcia Rudolfa. Jeden к płonących koło ko- 
śelółka Św. Sebastyana domów został prees mie- 
szkatców ugaszony, ale w drogim miejsca w po- 
blaa Rynku, pożar szerzył się 1 wsrastał gwałto- 
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Біггоіапіпа-па granicy serbskiej. (Patrz „Za świata"). 


nie drogą podatków, pożyczek itd. w kwotach miliono- | cone nietylko name pleniądze, ale także, wszystkie na- 


wych; nie potrzebowałby więc nawet odwoływać mig o 
pieniądze do kas oszczędności. 

Wiadomo dalej, ża kasy oazczędnońci waszyatkieh 
pieniędzy w gotówca п siable nia trzymają, lecz poży” 
сев] je dalej na granta, domy ltd. Gdyby więc na- 
wet ktoś gwaltom obrabował kaag oszczędności, ta za- 
brałby tylko tg drobną cząsteczkę pieniędzy, któraby 
w owej chwili znalazła аід w kasie, 

Kasy oszezędności му заат tak urządzone, ża ci, 
którmy w nich pieniądze złożyli, mają zupełną pewność, 
iż otrzymają tak złożona pieniądze, jakoteż przypada» 
Jąca od nich procenta. 

W azezególności powiatowa kasa oszczędności, przez 
Най powistową założona 1 kontrolowana, ma za sobą 
porękę całego powiatu krakowaklego | wazyscy opoda- 
tkowani w powiecie krakowskim ręczą wazystkim tym, 
którzy pieniądze powiatowej kania oszczędności powia- 
rzyli, że im w upozóh utatniem przeplasny będą zwró- 


жа і ogromna lana maścielała esarny atrop mie- 
bios nad miastem. Rotowy ogień karabinowy ri 
legał się bezustannie na stokach góry Siercza 
skiej, а baterya zionęły Bzrapnelami, których ja- 
akrawa eksplonye z daleka były widne wśród no- 
ay. Ouły podjasd kozacki naangeżowany był w tem 
starcia nocnem, w którem obie strony walcsyły 
po omacku, nie wiedząc dokładnie, jakiemi siłami 
przeciwnik ronporządza. Porucznik Botho przez 
chwilę zastanawiał się, cnyby nie zaniechać za- 
chwałego przedsięwzięcia, ale popęd awanturniezy 
i chęć grabieży przemogły w nim obawy. Łyknął 
spory haust wódki s manierki, przytroczonej do 
konia i jechał dalej, aż oddział stanął przed sey- 
bem Rudolfa. Teraz Botho podrielił swój oddriał; 
pięćdziesięcin dragonów posłał w sukurs Agama- 
towi, a resztę prreznaczył do ochrony wyprawy 
w podziemin. Trzydziesta dragonów z karabinami 
w rękach ohstawiło szyb dakola, dwudziestu z po- 
rucznikiem na czeła weszło do środka budynku, 
do windy. Sprowadzono tu także sstygara Findle- 
та i kilkn trzęsących się, starych urzędników sa- 
finarnych. Botho kazał pozapalać wszystkie lampki 
i latarnie i рвіеіё w ruch maszynę, służącą do 
popędu windy. Urzędników salinarnych porneznik 
oddał pod straż wachmistrzowi, sakaznjąc, aby 


przy najmniejszej próbia oporu ge strony tych 
fnnkcyonarynszy dragoni użyli broni. Sam zaś 
wraz в pięciu dragonemi 1 srtygarem Findlerem 
zajął miejsce w włndzie ! rzekł do sstygara: 

— Pzwiętaj, że gdybyś zechciał nas zdradzić, 
gdybym zauważył, że źle prowadzisz, w tej chwili 
w łeb ci wypslę. Natomiast bądź pewnym, że cię 
hojna nagroda nie minie, jeśli należycie wywiątesz 
się » zadania. Więc jasda na dół! Prowadź nas! 
А wy chłopey, fertig sum Schusa 1 , 

Winda zjechała w dół, w czarną czeluść szybu. 
Porneenik poczuł dreszen zimny, ale wstyd mn 
było się cofnąć. 

Winda stanęła. Plerwszy wystadł к niej pora- 
cznik z rewolwerem w ręku t płęcin dragonów. 
Wszyscy mieli latarki w rękach, a jeden в dra- 
gonów niósł nadto pochodnię, kilof i drag stalowy, 
które mogły się przydać przy wyłamywanin do- 
stępu do depozytów. 

Ciemność zupełna panowała w kapalni. Апі 
jedna lampka nie rozświecała czarnych czeluści 
sstolni 1 komor, Бо na czas wojny praca w kopal- 
пі, к powoda hraku ludzi, prawie zupelnie ustała. 

Та nieprzenikliwa ciemność + bezwzględna ci- 
sza, niezmiernym lękiem przytłoczyła dragonów. 

(Dalszy ciąg nastąpi). 
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leżna procenta. 

"RE Gdyby więc zaszedł ten nisprawdopodobny przypa: 
dek, żaby kanie nie wystarczyło jej własnych pienię: 
dzy, to powiat cały mnalałby przez dodatki do poda- 
tków postarać aię e pieniądze potrzebna { co do centa 
każdemu wkładającemn wypłacić. 

Mniej wprawdzie azkodliwe, ala równie niadorza- 
ona аң nawowy, aby ludność nie przyjmowała plentą- 
dzy papierowych, lecz tylka monety nłote i srebrne. 
Pieniądze papieruwe mają 1 bądą miały tę ваю war- 
tońć, во pieniądze złote і srebrne, bo па każdy wyda- 
ny pieniądz papierowy (banknot) znajduje uig w Ban- 
km amtro-węgierukim złożona równa wartaść złota 1 
gdyby inne banki admówiły, to Bank anatro-węgiórski 
każdego czann każdamu wypłaci taką ilość pleniędzy 
w złocie і arebrze, jaką mn przedłoży w papierach. 

Zawiadamlając zwierzchność gminną a tych krążą: 
cych wśród ładności baśniach — wydsiał powiatowy 
wzywa, ażęby członkowie zwierzchności i Rudy gmin- 
nej na te pogłoski zwracali nwagę, aby bałamuconą ln- 
dność mapokajali 1 pouczali, a o tych, którzy takia wia- 
ści rozpuszczają, aby dawal znać Żandarmery!*, 

Wiceprezes Skreyński. Sekretarz Stafiej. 


Umiecie milczeć? 


Pewien probonzcz wazadł do izby jednej kobiasiny 
i oddał jej piąć gułdenów, które ktoś przy apowiedzi 
юп wrączył jaka wynagrodzenie za wyrządzoną jej 
krzywdę. Koblecina z radością przyjęła pieniądza, ale 
chociaż dobrze wiedziała, ża kapłanowi pod żadnym 
warankiem nia wolno wyjawić авоћу, która pieniądza 
oddaje, okrntnie jednak była ciekawą, kto też jej ta 
pleniądze nukrad?! Zaczęła więc gadać, niby o tem i a 
owem, aż wreszcie zapytała, czy ksiądz proboszcz ža- 
dng miarą nie może jej powladzieć, kto też te pienią- 
dza nkradł? Boć ona wcale nie jest ciekawą — nie — 
hroń Boża! — tylka posądzała о tg kradzież różna 
osoby, a mianowicie jadnę miała w podejrzeniu, nawet 
z pewnością prawie może powiedzieć, że to ta, a nia 
inna, więc tady chodzi jej tylko о to, aby nlepotrze- 
boje nikogo mia podejrzywać, bo to grzech i obraza 
Boża! О й 

W tan apoaóh gadała i gadała kobiecina, a pro- 


KUFRY, WALIZY, TORBY, NECESSERY, PLEDY ANGIELSKIE 


TOREBKI damskie, 
Peleryny oryginalne tyrolakie 


nieprzemakalna 


Rękawiczki, woalki, PASKI modne, GRZEBIENIE do fryzur, PARASOLE, KALOSZE, 
poleca najianiej ANASTAZY ERONCZ kraków, Fonaista I. 17, 
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hoszez bardzo uważnia ułachał — potem zamyślił się, 
jak gdyby walczył те порц, czy pewladzieć, czy też 
nia powiedzleć, Wreszcie zapytał niecierpliwie wycza- 
kującą kobieto : 

— A nmiecie milczeć? 

— 0, książe proboszczu! Jeżeli tylko a to aho- 
dei — odrzekła z radością. — Ja nikomu słówka nie 
plang — a toby było nieładnie — ala — mnie moża 
jegomość wazystka powiedzieć | 

— Więc z pewnością umiecie milczeć ? — zapytał 
prohoszcz powtórnie. 

— Jegomość! Jeżeli być mnai, to chaćhy mig w 
drobne kawałki krajali, nie powiem! Ја nia taka, jak 
inne kobiety, co to jeno zaraz wszystko wygadać ma- 
szą. U mnie to jakby kamień w wadę wrzucił. 


— Zatem umiecie milczeć? — zapytał proboszcz 
janzcze raz, upoglądając jej bystro w oczy. 
— Tak jest, umiem milczeć! — odrzekła rezolu- 


tnia kobieta, 20090 zaczynsjąt wiela gadać о tem, jak 
ona milezeć umie. 

— widzicia więc — poklepał ją ра ramieniu pro- 
haszcz — wy umiecie milezeć, zatem milezcie, ja też 
umiem milczeć. 

Rzekł i znikł za drzwiami, zostawiając osłapiałą 
kobietę, której aż płenlądza wypadły z ręki. 
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A. Czechow. 


Dlaczego musiał umrzeć? 


Pewnego pięknego wieczorn siedział równie 
piękny egzekutor Iwan Dmitrycz Ozerwiakow 
w drogim rzędzie krzeseł | przez teatralną lorna- 
tę przypatrywał się „Dzwonom z Cornevile“ nia- 
mal z zachwytem. Ale nagle.. skrzywiło się jego 
cenne oblicza niemiłosiarnia, oczy poszły w słnp, 
oddech zamarł mu w piersi.. Automatycznie od- 
anng? lornetkę od ocen, nachylił się 1... apaik! 
Klehnął, шо! wielea szanowni państwo! Richa- 
nie nie jast nigdy 1 nigdzie wsbronione. Kicha i 
chłopstwo i poliemajstrey, niekiedy kichają nawet 
tajni radey. Wypadek taki każdemu przydarzyć 
się może. Czerwiakow nie krępował się też weale, 
chusteczką obtarł sobie, za przeproszeniem, nos, 
в że był ezłekiem przyzwoitym, oglądnął się wo- 
koło, czy przypadkiem kichnięciem swem nie zro- 
bił komu przykrości. 

Niestety! terag dopiero sawstydził się. Zanwa- 
żył, że staruszek, siedzący przed nim w pierwszym 
rzędzie, mrnozał сей pod nosem i troskliwie ob- 
cierał sobie łysinę i kark, W staruszku tym ror- 
poznat Ozerwiakow rzeczywistego tajnego radcę 
Brysajława, zsjmującego poczesne stanowisko w mi- 
nisteryum komunikacyi. 

— Oplułem go! — pomyślał Czerwiakow. — 
Nie jest co prawda moim przełożonym, ale zawsze 
to nie wypada i jest rzeczą niepreyjemną. Musrę 
go przeprosłć... 

— Proszę Waszą Fkscelencyę nejpokorniej 0 
przebaczenie, że Ją nieco... zwilżyłem.. Proszę ш! 
wierzyć, że stało się to całkiem nieprzewidztanie 
i wbrew mej woli... 

— To bagatela, proszę pana. 

— Zapewniam jak najświęciej i proszę o prze- 
baczenie... Jakżebym się mógł odważyć... Nie mia- 
łem tntencyl... 

í 5 А dajże mi pan spokój! Cheę śpiewa słu- 
chać 

Qzerwiakow rawstydrił się, nśmiechnął z prey- 
musem i patrzył dalej na scenę. Patreył, ale nie 
odezuwał już owego błogiega wrażenia, w jaklem 
pogrążony był przedtem. Jakiś niepokój zaczynał 
go opanowywać. W antrakcie zbliżył się do Bry- 
sajłowa, pokręcił się chwilę w około niego, wre- 
7 przerwyeiętył panieńską nieśmiałość і mru- 

ngl: 
— Zwiltęyłem Wasrą Ekaceleneyę... Proszę o 
przebaczenie, nie miałem bynajmniej іпіепеу!.. 

— Ach dajże mi pan spokój... Jug o tem sa- 
pomniałem, a pan ciągle mi to pawtarzass! — 
odrzekł rzeczywisty tajny radea, a jego dostojna 
dolna warga drgnęła niecierpliwie. 

— Zapomniał, ale irytacys patrzy mu s ooga — 
myślał Czerwiakow i podejrzliwie zerknął na łysą 
Ekaceleneyę. — Nie chee nawet ne mną mówić. 
Muszę mn dokładnie wytłumaczyć, że nigdy, pree- 
nigdy nie wpadłoky mi do głowy... że to tylko... 
dług spłacony naturse, inaczej gotów sobia pomy- 
её, żem ga chciał opluć. Teraz może jeszene 
о tem nie myśli, później jednak mógłby nabrać 
przekonania... 

W domu opowiedział Czerwiakow swojej %0- 
nie o smutnej awanturze. Żona rapatrywała się 
na sprawę nmieeo lekkomyślnie, tak się przynaj- 
mniej Czerwiakowi zdawało. Z początku była bar- 
dzo zmartwiona, uspokoiła się jednak zupełnie na 
wiadomość, że rzeczywisty tajny radea praenje w 
innem ministerynm. 

W każdym raxie jadnak wypada pójść 1 prze- 
prosić go — zakonkludowała. — Inaczej gotów 
sobie pomyśleć, że nia mase żadnego wychowania. 

— То też właśnie. Prosiłam go wprawdzie 
o przebaczenie, ale on zachował się tak dziwnie... 
nie odpowiedział mi właściwie nie stanowczego. 
Co prawda nie było esasu do akuratnego refero- 
wania mu całej sprawy. 


Naesjntre Osarwiakow włożył na siebla supeł- 
nie nowy uniform, nfrysował włosy i brodę i po- 
szedł do Brysajłowa, celem dania Ekscelency! ob- 
вкетпуеһ wyjaśnień... W przedpokoju zastał јпё 
całą бше interesantów. Za chwilę wszedł rzeczy- 
włsty tajny radca 1 przyjmował prośby, petycye 
1 podania. Załatwiwazy się к kiikn petentami, 
Fksealencga spojrzał na Czerwiakowa. 

— Weroraj wieczorem, w Arkadyi, jeśli Wa- 
sze Kkseeleneya przypomnieć sobie raczy — za- 
онай recytować egzekutor — kichnąłem 1... mima- 
woli, Bóg mi świadkiem, bez najmniejszej inten- 
суі, zwilżyłam Waszą Ekseelencyę Ihr 

— E, głupstwo. Nie mówmy о tam. Czego pan 
sobie życzy? — zapytał rader najbliższego pe- 
tenta. 

— Nie chès mię nawet wysłuchać! — myślsł 
Czerwiakow, blady хе zgryzoty. — Widocznie o- 
brazi} się bardzo, muszę mu jeszcze TAR całą rzecz 
wytłómacnyć. 

Kiedy audyeneya się skończyły i Kkscelencya 
umierzał do sawego gabinetu, Czerwiakow теп 
stę за nim 1 jąkając się mrnerał: 

— Wasza Fkscelencyo! Jeśli ośmielam się za- 
bierać kosztowny eras, to czynię to jedynie, że- 
by się wywnętrzyć, sprowadzony uczuciem azeza- 
rego ubolewania 1 głębokiej skrnehy | Stało się to 
beg ramiaru, proszę być o tam przekonanym... 

Rseczywisty tajny rades przybrał zgryźliwą 
minę, niedbale machnął dłonią. 

— Ależ mój panie, spostrzegam, że pan sobie za 
mnie drwi! — zawołał i znikł za portyerą. 

— Z czego mam sobie drwićl — pomyślał 
Czerwiakow. — Ani mi się śni żartować. Eksce- 
lencys, а przecie nie moża pojąć tak prostej ree- 
esy. Jeśli tak rzeczy stoją, nie hede stę jnż wię: 
веј bronił. Niech go kaduk... Napiszę mn hat, ale 
moja noga nie przestąpi nigdy jego progu. Słowo 
daję, nie idę więcej do niego. 

Tak medytnjąc, Czerwiakow przyszedł do da- 
mu. Nie napisał jednak Hatu do Fkaceloncyi. La- 
mał ворів głowę, ale nie mógł wykoncypować 
lista w twoim guście, przeto na drugi dzien udał 
stę enown osobiście do rzgosywistego tajnego 
radcy. 

— Wesoraj ośmieliłewm się nagahywać Waszą, 
Wkscelencyę — bakna? do dygnitarza. — Nie zro- 
piłem tego, broń Boże, w intencyl zadrwienia зо- 
bla к Eksceleneyi, jak to Wase Błagorodie ła- 
skawie przypnezcnać raceył. Chelałam tylko pro- 
sié o przebaczenie, że kichając, nieszczęsnym tra- 
fem pokropiłem troszkę Waszą Fkacelencyę. Ale 
со do drwin, Kkaceleneyo, jakżeż mógłbym się od- 
ważyć ?., Gdybym ośmielił się zrobić coś podobne- 
go, gdzież byłby szacunek, należny osobistościom, 
postawionym wyżej w hierarchii nrzędniczej t... 

— Wynmoś się рап! — ryknął nagle rzaczywi- 
sty tajny radca, cały drżący к gniewu. 

— 0—0—0? — zapytał szeptem Cserwlakow, 
bliski omdlenia. 

— Frece! Za drewi! — powtórzył radca stanu, 
przybijając obeasy do ziemi. 

Qzerwiakow cznł, że w piersi coś mu nagle 
się sałamało. Nie widząc nic, nia słysząc nie, Wy- 
szedł za drewi і powlók? się na ulicę. 

Przybywsey do domu, nie miał jaż sił, żeby 
srencić e siebie nniform, ШШЩ! na воѓе, konwulsya 
matrzęsły jego elałem 1 nmarł. 


Z KRAJU. 


Z Zakopanego. Loty ostry zakończył się zmianą; 
w mofo -- 10 atopni R. ciepła; w пову z 1 marea 
bylo + 2 stopnie olepła. Była to zapowiedź azalonego 
wistra halnego. Hula? sobie wiatr halny cały wtorek, 
a taki byl cieply, że mpędzał z chmnr gęsty deszcz, 
mahea ciągia jaśniało, więć zaraz wionna, roztop, nil. 
zgawica, lasy poczerniały, а w uzdrowisku krajowem 
ulicami popłynęły rzeki — gnojówki i мсаја nie pa- 
chło, — Narciarze, zaneczniey w lament; pokazały ulg 
jué furki na kołach. Że to jednak dopiero przełom, 
ale jeszcze nie wiosna, więc naząjntrz we krodę wiater 
natał, przychwycił znown mrozik — i zrobiła sią grn- 
du lodowa; ami chodzić, ani jeździć. Lecz od południa 
raczęło prnazyć mąką, potem pierzem 1 pod wieczór 
świeży śnieżek pokrył znown krajowe błoto. Tory 
unneczkowa wydobrzały i będzie jeszeza sanna, 

Ze statystyki Lwawa. Jak wielki jest Lwów mo- 
Фа aig najlepiej przekonać z następujących eyfr: 

Oddano na pocztę w jednym miesiącu grudniu 
1908 r.: 


Listów 4,411, 236 
Kart korerpondencyjnych 5,886,660 
Gazet 3,980.700 
Wogóle wszelkich ponyłek 16,888.602 


W galicyjskiaj Kanie Oszczędności we Lwowie 
atan wkładek z końcem atycznia wynosił 88 milionów 
koron. 

Stałych mieszkańców liczył Lwów z końcem aty- 
cznia 184.081. 

Tramwaj elektryczny we Lwowie przewiózł w sty- 
cezniu 1,383,796 озб. 

Zmaril. Maryan Edward Навав1, przeżywszy 45 
Jat, zmarł w Krakowie. 


же ._. 
Z Rady miejskiej: 
Masarzom przecie zmiękła rura! — Obniżka cen 
wędlin. — „ Остапа" w Krakowie. — „Lilla We- 
neda". — Kanal Kraków- Wiedeń. — Most na Ru- 
damie. — Reforma szkół dla kobiet, — Gimna- 
zyum realne zamiast szkoły Św. Schołastyki. — 
Ë. Tow. Emigracyjne. — Budżet. — Komisy arty- 
styczna i komiaya aprowizacyjna. 

Że nasi pp. masarse, podwyższsjąc о 30—40 
prog. ceny wędlin, dopuścili się brzydkiego zama- 
chu na kieszenie ludności, okazało się niezbicie 
z dyskusyi na wózorejszem posiadzenin Rady. 

Oto na skutek interpelacy! r. Hełatkiewi- 
cza wieeprer. dr Ssaraki oświedczył, że wy- 
dział aprowiencyjny magistratu zebrał daty co do 
сеп nierogacieny 1 przekonał się, że tak znaczna 
podrożenie wędlin jest nieuzasadnione ; obecnie 
płaci się za nierogacisną takie sama kwoty, jak 
w sierpnia seszłego roko. Maesarze narzekają na 
hrak nierogacieny ; tymerasem врей ten atala wera- 
ata i od sierpnia roku 1876 wzrósł о 336 proe. ; 
w roku nbiegłym przyrost wynosił 5 proc, W po- 
równanin s rokiem poprzednim; w styczniu 10 
proe., w Intym 11 proc. w porównaniu r tymi sa- 
шуш! miesiącami roku zesnłego. Okazało się, że 
także inne narzekania masarzy nia są uzasadnio 
ne. Prezydynm miasta nreądziło konferencyę к ma: 
вагваші і po rokowaniach udało się nzyskać pea- 
wne obniżenie podniesianych cen. 

T tak: dawniej seynka gotowana (kilogram) na 
втейе! kosztowała 480 Ког. ; cenę podwyższona na 
560 kor., uzyskana zniżkę na 5°20 kar., сту! a 
40 hal. Dsiej nzyskana obniżkę podwyższonych 
cen innych wędlin od 20 da 40 hal, na kllogra- 
mia, Drisiaj һейк!а wybraną komisya aprowiea- 
eyjna i ona zastanowi się dalej nad tą sprawą. 
(A więc panowie masarne sami przygnali, że chcieli 
na ludność nałożyć nieneasadniony podatek w kwo- 
cie 90—40 hal. na kilogramie wędlin i dopuścić 
się wyzysku!) 

Przeciw grasowaniu w kraju rosyjskich ajan- 
tiw „Ochrany“, których w Krakowie przebywać 
ma 8, a we Lwowie 6, wystąpił r. Turaki. 

Pres. Leo: Wiadomości ойеувіпуећ nie posia: 
dam, bo do kompetencyi prezydenta nie należy 
policys. Mimo to, uważam ретп akcyę w tej 
sprawie па wskaraną. Udam się tedy da czyn- 
ników kompetentnych i zwrócę im uwage 
na fakty, о których doniosły delenniki 1 które 
podniesione zostały niedawno na rasprawie w sali 
sądowej. Fakty te wskarają, 28 Kraków jest pra- 
wdopodobnie siedzibą tajnej policyi 
rosyjskiej. W interesie puhlicznym leży, aby 
od dsiałalneści tych osób Kraków jak najprędzej 
się uwolnił. (Oklaski), 

R. m. Dębicki podniósł, że dwie budki atra- 
żników ekcyzowych pomalowane są na kolor ezar- 
no-żółty; dalej, że stara ławka kamienna па plan- 
tacysch leży w błocie; wreszcie ubolewał, że po: 
sg Lilli Wenedy przedstawia jakąś bachantkę + 
dlatego byłoby wekazanem nsunięcie napian, że 
jest to Lilla Weneda. 

Dłużieą dyskusyę wywołała sprawa kanału 
Kraków-Wiadeń, pornssona przer prez. Irby handl. 
Dattnera, który wobec ennncyacyi wied. Тойп- 
atrielłenbnndn, protestnjącej przeciw wykapnu gron- 
tów pod kanał, zgłosił wniosek nagły, апу wa- 
«wać posłów 1 Radę do cznwania nad sprawą ka- 
nało. W dysknsy! zabierał! głos hr. Wodsicki, dr 
Leo, dr Gross (który ostrzegał przed mniemaniem, 
jakoby ursecnywistnienie budowy kanałów było 
bliskiem|), Turski, dr Petelenz, dr Rosenblatt 1 
dr Staniszewski; Rada uchwaliła jednomyślnie 
wniosek : 

„Rada miaata, wyrażając szczera utnania i po- 
dziękowanie posłom krakowskim 1 Кот polskiemu 
ва śkotecnną driałalność w sprawie budowy ka- 
nalu Wiedeń-Kraków 1 wobec oświadezenia mini- 
stra skarbu, że szybkiego urzeczy wiatniania hado- 
wy tego kanału apodziewać się należy, nprasra 
prezydynm o bezawłoszne poczynienie kroków u 
posłów m. Krakowa 1 Koła polskiego, aby wesel- 
Кеші siłami sapobiegii wszelkim, skądkolwiek po- 
chodzącym, usiłowaniom przawleczenia tej donla- 
słej sprawy". 

Bada miasta nehwaltła przyczynić вів datkiem 
16000 koron do bndowy mostu па preełożonem 
korycia Rudawy w przadłntenia ulicy Wolsktej 
przy wejścin na ulieę Krowią na Zwierzyńcu. 

Na wniosek sekeyi szkolnej nehwalono prre- 
nieść kursa handlowe przy sekole Scholastyki do 
Akademii handlowej. Referent r. Wasnng sarna- 
cnył, że векеуа szkolna przyjdsia jeskcze W tym 
roku s praposycyą przekształcania szkoły wydzia- 
ławej Im. św. Scholastyki na gimnacyum realne 
fla kobiet, utworsenia szkoły gospodarstwa domo- 
wegoireorganisacyi dotychesas iatnie: 
јвевј skoly robót kobiecych. 

Na wniosek r. Federowiesa polecono ko- 
misy konsensowej ponownie zbadać 1 nałatwić 
podania P. Tow. Emigracyjnega o pozwolenie na 
otwarcie biura w Krakowie, bo to towarzystwo 
ma cele humanitarne. 

Z kolei nastąpiły wybory do komisyj, — Do 


Na postl! 


Najlepsze ciastka i cukry J 
tylko z cukiemi „Wwa 


BRZEZIN 


Rady artystycenaj wybrani zostali: wiceprez. 
Sare, radcy: Beringer, Drozdowski, Msywsld, Pe- 
гой i Turski; do komisyi аргомізасујпеј wybrani 
zostali radey: Bandrowski, Beringer, Bialik, Ds- 
azyński, Dąbrowski, Dębicki, Drozdowski, Gross, 
Hałatkiewicz, Jarra, Kosohneki, Landau Ignacy, 
Landen Rafał, Maywald, Meisels, Miedniak, No- 
wak Stanisław, Ponikło, Ritterman, Schrzalkes, 
Schwarn, Stachowski, Starzewski, Suski, Yesung 
i Wolny. * 

Presydent zawisdamia następnie, że dla obrad 
nad budżetem na rok 1909 zwała kilka posiedzeń 
Rady w przyszłym tygodniu. 

Na pósłedzeniu tajnem udzielono prezenię 
na posadę kierownika szkoły pospolitej św. Szeze- 
pana p. Edwardowi Hanytklawiczowi; dla dzieci 
(3 synów i córki) Stan. Wyspiańskiego przezna- 
czona 2.000 kor. rocznie. 


х Rękodzielnik i Kupiec. 5 
ЖЮЮЮЮЮЮЮКЖЮКЖЖЮКЖ. 


Ogólne zgromadzenia Kongregacy! kuplackiej 
w sali posiedzeń Rady miejskiej odbędzie mig w nie- 
dzielą dnia 7 km. o godzinie 3 po połodniu, W razia 
niezetrania się wymaganego statutem kompletu, odbq- 
dzia się tego snmego dnia w godzinę рй пе] tj. о go- 
dzinia 4 po poładniu powtórne ogólne zgromadzenia 
bez względu na ilość ohacnych, — Na porządku dzien- 
nym: Sprawozdanie Rady Kongregacyi za rok 1908; 
sprawozdanie Komiayi kontrolującej z wnioskiem о 0- 
dzielenie absolniorynm  podskarbiamn;, sprawozdanie 
Komiwyi biura pracy, budżet na rok 1909; wybory 
starszego, podstarazego, podakarbiego і Rady;  preyję- 
cie nowych członków, 

Wydział cechu hlacharzy odbył à. 92 intaga 
posiedzenie, na którem przyjęto do wiadomości apra- 
wozdanie rachunkowe za rak 1908, wynoszące w do- 
chedach kwotą 2508 kor. 37 hał, zań w rozcho- 
dach 576 kor. 46 bal. Wobec czego pozostałość ua 
rok hlażący okazała а16 w kwacie 1981 kor, 91 hal., 
z tych 60 kar. 60 hał. znajdaje mig w fanduszu %0- 
laznym, 245 kor. 24 hal. w fanduszn uczniów, zań 
1408 kor, 46 hal. w fanduszu dyspozycyjnym, а ra- 
azta w kwoele 217 kor. 71 hał. п starszego cechu da 
pokrycia wydatków na rok bieżący. 

Następnie uchwalono próliminarz budżetu na rok 
1909, który w dochodach паїзјопо r . kwotę 778 K, 
заб w rozcbodach na 771 kor. 88 h'|. Naatępnia za- 
łatwiono kilka podań członków o za; mogi, а wrasz- 
cie sprawę egzamiuów majsterskich p- przeprowadzo- 
nej dyskusy! pozostawiono decyzyi wal sga ugromadze- 
nia, które odhądzie wię dnia 9 b. m. o godz. 6 wia- 
czarem w Izbie rękodzielniczej, 

Zgromadzenia pomocników fryzyarekich odby- 
ła sią 25 Intego w lokala Tzby rękodzielniczej. Na 
zgromadzenin tam dokonano uzupełniających wyborów 
do zarządu, wskutek wyjazdu kilku członków poprze- 
dniega zarządu 1 uchwalono statut obowiązujący we- 
dlug przapisńw nowej ustawy przemysłowej. 

Posiedzenia wydziału cechu taplcerów i wyra- 
biających pościel, odbyło alg dnia 2% Intego, na któ- 
ram przyjęto sprawozdanie rachunkowe z rokn 1908, 
która w dochodach przedatawia kwotą 2.392 kor, 68 
hal, zań w rozchodnch kwotę 798 kor. 17 hal. Spra- 
wozdania to sprawdziła komisys kontrolująca w dnlu 
1 b. m, 1909, i uznała je za zgodnie zestawione. Ро 
przyjącin do zatwierdzającej wiadomości sprawozdania 
rachnnkowego, ułożył wydział preliminarz na rok bla- 
żący, w dochodach i w rozehadach przyjmnjąey kwo- 
tą 720 kor. 

Walne zgromadzenia złotników | jubllaraw wy- 
znaczone na dzień l b. m. z powodn braku kom- 
pletu, odroszona do dnia 17 b. m. na godzinę 7-mą 
wieczór. 

Walne zgromadzenie cechu malarzy pokojo- 
wych I szyldawych wyznaczona na 1 b. m., оо. 
żono па dzień 16 b. m. na godzinę 5 pop. w izbie 
rękodzielniczej. 

Posiedzenia wydziału cechu kawali, rymarzy, 
stalmachów, sladlarzy i laklarników powazawych 
odhędnie się dnia 5 b. m. o g. 7 wiecz. w izbie rg- 
kodzielniczej. 

Walne zgromadzenie tego свео, odbędzie alg te- 
go uamego dnia о g. 7 wiecz. 

Z cechu stolarzy. Dnia 8 b. m. o godz. 10 ra- 
no zostanie odprawione nabożeństwo łałybne za Ś. p. 
zmarłych członków cechu stolarzy w kościele 00. Do- 
minikanów. 

Walne zgramadzenie tegoż cechu o g. 6 wiecz. 
w lokalu izby rękodzielniczej, 

Na porządku dziennym między inneml aprawa zas. 
łożenia fandnsza zapomogowego i ustanowienia wkła- 
dek na ten fandnaz, która w myśl nowej ustawy prze- 
mysłowej do ata członków wymaga 5 proe. obecnych 
1 jednomyálnej uchwały trzech czwartych wazystkich 
obecnych. Ze względu na ważność uprawy 1 korzyści 
ntwarzenia wspomnianego fandnszn, wakazana jest o- 
becność wszystkich członków cecho. 

Мапе zgromadzenie blacharzy odbędzie się 
dnia 9 b, m. o godz. 6 wiecz. w izbie rękadziel, Na 
porządku dziennym uprawa egzaminów majaterakich, 
której wprowadzenia w życia pa myśli nowej ustawy 
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POLECA 


przemysłowej przyczyni sig zaaczaie da pedniasiónia 
stanu klackarskiego. 

Zebrania członków cechu krawców odbędzie 
sią d. 14 b. m. o godz. 2 popoł, Na porządku dzien 
nym sprawy b. ważna, 

Walne zgromadzenie tapicerów odbędzie mię d. 
15 b. m. o g, 7 wiew, 


Go słychać w mioście? 


Kalandarzyk na sobotę. 

Teatr miejski: „Inez de Coimbra“. 

Teatr ludowy: „Sposób na mężów*. 

Zniżka cen wędlin. Na skutek interpelacyi wnie- 
nionej na wezorajszem postedzania Rady miasta masa- 
rze krakowacy postanowili obniżyć podniesiona dn. 1 
b. m. ceny wędlin i tak: 

Szynką surową w całości z nedniesionej ceny 
2 kor. 80 bal. zniżono na 2 kor. 60 hal. 

Szynką gotowaną w całości z 4 kor. 90 hal. 
ohniżona na 4 kor. та 1 kg. 

Szynkę gotawaną w sprzedaży detallicznej z 5 
kor. 60 bal. na 5 kor, 20 bal, 

Polędwicą pieczoną z 5 kor. 30 hal. na 
5 kor. 20 hal. 

Polgdwicę gotowaną 2 5 kor. 30 hal. na 
5 kor. 20 hal. 

Klałbasg polędwicowa z 4 kor, 80 hal. 
па 4 kor. 

Kiełbasa krajsna z 2 kor, 60 hal, na 2 kor. 
40 hal. 

Kiełtasa aiakanu z 1 kor. 82 hal. na 1 kor. 
80 hal. 

Wędzonka pozostała w cenia padwyźszonej 

Serdalki z 19 bal. па 11 hal, za uztnką. 

Kiełbaski parówki z 12 hał па 11 hal. za 
parę. 

Mieszanina z 4 kor. 10 hal. na 8 kor, 60 h. 

Cennik ten ogłosili wazyscy maiarza Krakowicy. 

W Kola art.-literackiem i w Klable prawników, 
udbył się we środę wieczór mnzyczny, ua którym wo- 
bec bardzo licznej publiczności dała się słyszeć panva 
Alwina Ripper, córka jenerała-andytora z Wiednia, п- 
czennica tamtejszego konaerwatorynm, jako śpiewaczka 
koloratnrowa. 

Р. Ripper posiada głos sopranowy nie wielki, ała 
bardzo giętki 1 w doskonałej wykształcony szkole, — 
W szeregu utworów włoskich, niemieckich i francuskich, 
młoda śpiewaczka wykazała wiele muzykalności і uro- 
zmaleenia. — Publiczność nagradzała utalentowaną ar- 
tystką hneznymi oklaskami i żądaniami nad program. 

Z „Sokota“. Przypominamy, że jutro t, j. w 10- 
botę dnia 6 h. m. odbgdzie ме wieczornica dla człon- 
ków „Sokała”, ich rodzin, jakoteż gości, którzy mile 
zawaze аз widziani. 

Program jeat bardzo nrozmaicony, to też, jak nam 
wiadomo, zapowiada się hardzo liczny udział gości. — 
Przygrywać będzie orkiestra amatoruka. Watęp wolny. 
Początek o godz, 8 wleczorem, 

„Polonia. Dnia 6 bm. tj. w sobotę odbędzie się 
w lokalu „Polonii (nl. Szewska 93, II. p.) o godz. 
6 wieczorem odyczyt p. Stanisława Jaalńukiego na 
temat: „Życie і ezyny Julinaza Słowackiego“, Wstęp 
po 60, 40 i 20 hal. 

Cygański doktor. Józef Pawłowski, 40-letni cygan 
z Jaworzna zostal wezoraj aresztowany na doniesienie 
Bliny Herbst z Śleniawy, przybyłej do Krakowa na 
karaeyg. Pawłowaki spotkał Horbatową w azynku przy 
ul. Śtarawiślnej gdzie skarżyła mu się, że cierpi na ból 
głowy i częste zawrcty, Pawłowski znofiarował Jej le- 
karutwa, od którego ból głowy ustąpi, „jak ręką odjął* 
i wziął za ta 1 kor. Jak aig okazało, były to trzy 
kawałki cukrm zawinięte w bibnłę; trudna to do zn- 
życia w jednej dawce „lekazatwo” okazało sig Hezskn- 
tecznem 1 Herbstowa oskarżyła Pawłowskiego w poli- 
суі o oszustwo. Arenztowany tlumaczy? aig, ża Herb: 
dtowa sama dsla mn koronę, prosząc o enkier, Pomy- 
słowego cygana osadzono pod klnczem, 

Włamania, Do mieszkania kupca, p. Elsena, przy 
ul. Wielopole, włamali się nieznani złodzieja і pokradli 
biżnterył, wartości 1600 kor. 

Również włamali się jacyś złoczyńcy wezoraj wie- 
czór do mleazkania p. A. Fichhorna przy ul. Barka 
Jonelowicza 1, 20, lecz apłoszeni bez łapu umknęjl. 

Z Pogotowia ratuskowego. Kazimierz Dzierwiń- 
aki, 30-letni stróż domu 2 ul. Dłetlowskiej, został wezo- 
тв] movadnięty przez jakiekk nieznanych ludzi, którzy 
nożem rozcięłl Dzlerwińskiemu поя 1 wargę. Poranlony 
Dzierwiński zgłosił ię na Pogotowie, gdzie go opa- 
trzono, 

W noty napadła 8 andrnsów przy ul. Folicyanek 
па Ludwika Czałka, pomoenika krawieckiego, którzy 
zadali mu liczne rany w policzek prawy w rękę i w gło- 
wą. Broczącego krwią przyprowadził na stacyg ratun- 
kową policysnt, gdzie go opatrzona. 

O godz. wpół do 1 w nocy zgłosił się na stacyg 
ratnnkową Franciszak Rogóż, murarz z Łobzowa, któ- 
rego przy ul. Dletłowakiej napadn gta 1 w bójce zła- 
mano żebro. Opatrzono go i odesłano do domn. 

Stefania Federowicz, lat 12, z Nowej Wai, przy 
pranin oblała sobie ukropam szyję, ramiona 1 policzek. 
Poparzenia nie było niebezpieczne. 

Przy nl. Batorego рой 1 25 zaczadaiła mię 


аңаа N. N. VWyezwane Pogotewia przyprówadaiło ją i 


do przytemności. 

W schroniska Brata Aberta spadł ze achodów 76- 
letni szewe, Kalążkiawicz i złamał goble nogę. Pogo- 
tówie odwiozło starca do azpitala 00. Bonifratrów. 

Posiedzenie Rady miasta Podgórza odbyło się 
wczoraj przy zupełnej nieoheeności „opozycyi“. Przez 
zdekompletowanie chciała „opozycyać ndaremnić wszel- 
kie uchwały w sprawie wodociągów. Cel chybił, gdyż 
przy głosowaniu komplet się znalazł. 

Posiedzenie rozpoczął dr ОЪог1 їп бет referatem 
w kweatyi wodociągów podgórakich. Referent zazua- 
czył, że sprawa wodociągów trwa Już od roku 1904, 
kiedy pierwszy raz podniesiono na Radzia potrzebę 
zaprowadzenia wodociągów w Podgórzu. W г. 1907 
przedsiębrana próhy i badania, które powtórzono w г. 
1908. — Wynikiem ich było znalezienie wielkiego 
pokłada wodonośnego w Tyńcu pod warstwą 32 m. 
grubą. Woda w tem miejsen jest bardzo zdrowa, wal- 
па od bakteryj, Równocześnie nawiązano pertraktacye 
z Krakowem, — Szkia umowy Krakowa z Podgórzem 
zawiera żądanie, aby Podgórz zbudował własny zbior- 
mik i zawarł kontakt na 50 najmniej. Koszta takiego 
wodociągu wyniosą do 400.000 kor. 

Referent uądzi, iż układów Krakowem nie nalaży 
zrywać, jednak dalej prowadzić badania na własną 
rękę, których koszta wyniosą w tym roku 40.000 kor. 
O uchwalenie tej sumy prori referent Radę, 

R. Агоһпвоп podkreśla, iż zaweza będzie przy- 
pominał, iż Padgórzowi trzeba wodociągów koniecznie, 
gdyż woda znakórna, mżywana w Podgórzu do picia, 
Jest dla zdrowia zabójcza. 

R. Rolle oświadeza się za budową wodociągów 
właanych, gdyż koszta przedstawione przez Kraków, 
wydają sią za wysokle. 

R. Liban zapytuje rzeczoznawcę inż, Dzlakiewi- 
oza, czy woda tyniecka wolną jest od gipau i jakia 
koszta pociągnie budowa własnego wodociągu. 

Inż, Dziakiewicz w odpowiedzi oáwiadcza, ża 
woda tyniacka dobrocią przenosi wodę krakowskich 
wodociągów. Krakowska woda źródlana jnż się wy- 
czerpała | zapasy wodociągn krak, zasilane są głównie 
z Wisły. W Туйоп Jent dostateczna ilość wody, tak, 
że nie trzeha wię obawiać wyczerpania, 

Koszta wodociągn wlasnego wyniosą do 720.000 
koron, a maxymalnie 1 milion koron, jeśli się nprowa- 
dzi taką ilość wody, by na 1 mieszkańca Podgórza 
przypadało dziennia 100 litrów, 

R. Feuereisen atanowczo opiera sig wapólno- 
Ael wodociągów z Krakowem. Takia połączenia Podgó- 
rza z Krakowem, choćby przez rury wodociągowe, 7a- 
prowadzi do zupełnego połączenia obu miast i zniesla- 
nla antonomii Podgórza. Więc właane wodociągi, choć- 
hy nawet droższe, 

R. Rolle uważa stanowisko r. Еепегејяепа za nio- 
uzasadnione. Z Krakowem nie można zrywać, bo 60 
poradzi p. Fenereinen, jeśli badania co do ilości wo- 
py w Tyńcn dadzą ujemny wynik. 

P, Fanereinen powie: „wrdcole do awych utadzien 
z wodą zawkórną!* Nie należy zaniechać jednak sa- 
modzielnych badań, gdyż wtedy Podgórz zdnłby sią na 
łaskę i niełaskę Krakowa. 

R. Fenereiaen nigdy nie zgodzi się na wodą 
krakowską, bo p. rzeczoznawca orzekł, że woda kra- 
kowska jest zła, niezdrowa. 

Po zamknięciu dyskusyj przystąpił burm. p. M a- 
ryewaki do głosowania nad aprawą pożyczki 40000 
kor. na badania. Śtwierdziwszy, 12 radni ną w kom- 
plecia potrzebnym do ważnofcł пера], zarządził burm. 
dla dokłedności imienne głonowanie. Jednogłośnia u- 
chwalono wnioski b. referenta, tylko wiceburmistrz p. 
Kaczmarski wstrzymał ліс od głosowania, motywując 
пу] krok tem, łe sprawa jeszcze jest niedojrzałą i 
przed wodocłągami należałoby pomyśleć о kanallzacyi 
miasta. 

Poczem zamknął hnrmiatrz posiedzenie Rady. 


Dr Władysław Dulęba, 
nowy minister dla Galicyi. 


Driś w urzędowej gazecie pojawiła się nomi- 
nacya dra Władysława Dulęby ministrem dla Ga- 
leyl. 

P. Abrahamowier składa dnisiaj urzędowanie. 
Na pocieszenie otrzymał order Żelaznej korony 
1. kl. e uwolnieniem od taksy, P. Abrahamowióz 
jué się więtej w Kole Polskiem nie pokaże, (jest 
howiem bardzo rostalony na całe presydyam, а 
swłasneea na kr. W. Dzłednszyekiago ), lecz wy- 
jeżdze na dłuższy ozas do Paryża 1 na południe. 

М 


* * 

Dr Władysław Dulębe, adwokat 1татай, ote- 
niony в edrką 4. p. Kisielki, właściciela browara 
wa Lwowie, esłowiek dobrne sytnowany, urodnił 
się w r. 1861 w Krakowie; wa Lwowie prowadzi 
rentowną kanaelaryę adwokacką. 

W Kole Polskiem zasiada od roku 1892 (na- 
praód jako reprezentant Lwowa, potem Tarnowa, 
a wromscie w nowym parlamencie okręgu Bree- 
żany-Hacisko), a należy do stronnictwa demokra- 
tycznego („stara* lwowska demokracya). 

Spokojny, taktowny, b. gładki w obejścia, w 
żadnym kierunku skrajnie nia występujący, dr Dn- 
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siąrsytnpatyą skrówso nared.-demokratów, jak iu- 
dowców 1 konserwatystów. Należy do komisy: par- 
lameuternej, był nawet kandydatem na proresa 
Koła. W parlamencie był referentem nowej wa- 
nej ustawy о pomoeniksch handlowych. Na ata- 
nawisku ministra dla Galicyi dr Dulęka będzie 
mógł jako sumienny 1 taktowny pracownik dużo 
zdziałać dobrego — i także w gabinecie odgry- 
wać enaczącą rolę. 


Niebezpieczeństwo wojny, 


Telegramy „Nowin“. 
Odpowiedź Sarbil. 

Petarskurg. Petersburska Ajencya telegraficzna 
donosl z dobrego źródła, де rząd serbski ре na- 
radzie nad propozycyą rosyjską odpowiedział, że 
Serbia nie ma zamiaru prowadzenia wojny к Austro- 
Węgrami, ani też nie chea zmiany przyjaznych 
atosunków z tem państwem. W swiągku ze apra- 
wą anekayi Baśni i Hercegowiny nie żąda Serbia 
ani odszkodowania terytoryalnego, ant polityczne- 
go, впі ekonomieznego. Wstrzymując się od wszel- 
dego wmieszania się w tę sprawę, która w et- 
pełności podlega decyzyi mocarstw sygnaturmych, 
zdeja się w zupełności na mądrość i poczucie 
sprawiedliwości tych mocarstw. 

Regd serbski zamierza obeenie wystosować do 
wielkich mocarstw notę okólngę w wyżej wepo- 
mniarym duchu. 

Interwencya w Wiedniu? 

Paryż. Prezydent gabinetu Olemencean odbył 
wczoraj długą I jak mówią ważną konferencyg z 
ministrem spraw sewnętrenych p. Pichon. Roge- 
зода się pogłoska, jakoby rezultatem tej konferen- 
eyi była myśl, aby ambasador franenski w Wie- 
dniu współnia z ambasadorami rosyjskim, angiel- 
skim 1 włoskim pojawił się na andyeneyl m cess- 
ras Franciszka Józefa, ażeby załagodzić sprawę 
Serbii. Poważne dzienniki jednak tej pogłosce nie 
dają wiary. 


Ruchy armil ки 

Sofia. Nadeszła tutaj wiarogodna wiadomość 
x Serbii, ża w ostatnich dniach к Limok i Niszu 
wyruszyła jedna dywizya kn granicy austryackiej, 
orae pułk hanbie i konnicy wraz z kilkoma bata- 
lonami z Legotinu 1 Zajharu. — W drodze do 
Belgradu znejdnje się 1500 koni, nabytych w 

оку!. 

Londyn. „Daily Mail“ donosi z Belgradu, że 
król Piotr na wczorajszej radzie ministrów oświad- 
вту}, iż gotów jest podobnie, jak król Łazarz na 
Kosowem polu, zginąć. Minister wojny Żłykowien 
oświadcnył, ża armia serbska może stawić exoło 
armii sustryackiej przen 6(!) miesięcy. 

Тигвув przeciw Serbii, 

Kenatantynapal. Słychać, бе в powodu kroków 
kilku mocarstw, dążących do utrzymania pokoju 
wielki wezyr przyrzekł rakazać przewozu mate- 
ryała wojennego zarówno dla Czarnogóry, jak dla 
arbii, Przeciwko temn zamierza Serbia zaprota- 
stować i zażądać ewentualnie 20 milionów fran- 
ków odszkodowania za zakaz przewozu materyału 
wojennego, który to przewóz dawniej przyrzeczo- 
пу ћу? przez wielkiego wetyra. 

Salonika. Poseł serbski poczynił kroki dla u- 
zyskania pozwolenia na przewóg 170 ton mate- 
rysłn wojennego к Francył dla Sarbil. Transport 
ten obejmuje 733 skrzyń naboi. Pszecyłkę z Li- 
verpoolu na razie wstrzymano, 

Głosy prasy niemieckiej. 

Berlin. W artykule pt.: „Serbia — zagadka 
psychologłozna* płere „Post“: „Jeszcze weroraj 
można się było spodziewać, że Serbia pójdzie za 
radą Rosyi i zrzeknie się swoich pretensyj tery- 
toryalnych, oraz pretensyj dotyczących autonomi) 
Bośni i Hertegowiny | że postara się o bezpośra- 
dnie porozumienie ве swoim rzekomym wrogiem. 
Jednakże stało się inaczej. — Zastępcy Niemiec, 
Francyi, Anglii i Włoch popierali u serbskiego 
ministra spraw zagranicznych znane ргоровуеуе 
swego kolegi rosyjskiego 1 otrzymali tę samą 
odpowiedź CROW tosamo nie nie znaczące 
oświadczenie, że Serbia mfa w sprawiedliwość 
Епгору. 

Do czego właściwie Serbia zmierza przez ten 
wieczny uwój apel do konfereneyi europejskiej ? 
Waobee takiego niasłychanego naprzykrsania się 
małego państewka, smuszone są w końcu wszyst- 
kle mocarstwa, choeiażby dla snlwowania swego 
honoru, stanąć po stronie Austro-Węgier 1 ndzle- 
16 tej monarchii jeneralnego pełnomaśnietwa. Ап- 
strya, saprzątnięta wewnętrznemi sporami, nie 
może codziennie wydawać nowych milionów na 
przygotowania wojenne, bo tych som na rasie nikt 
jej nle zwróci. 

Odnosi się niemal wrażenie, jakoby ruad serb- 
ski ehciał koniecznie, aby przyszło do t.zw. eka- 
pedyeyi karnej sa strony Austryi, Cay nie mo- 
żna sobie powiedzieć, że wobec takiego проти 
przeciw jednomyślnej radzie ріевіп mocarstw in- 
terweneya ieh jest zupełnie wyklucroną i w ra- 
zie tragedyi wojennej nawet apal do panslawisty- 
сеперо braterstwa nie nie pomoże, bo ograniczy 


łów wsiępnych. „Кеде kogowia cheg ukarać, od- 
bierają me горит“. To przysłowie można sasto- 
sowa do uporu Serbii. Serbia zmiarkowała, że 
ше może wywałać rozdwojenia mocaratw. Po je- 
dnej stronie Anglia, Francya, Rosys i Włochy, pa 
drugiej Austrye 1 Niemey — а mimo ta Serbla 
jak krnąbrne dziecka krzyczy: „Nie posłucham |!“ 
1 czeka na sprawiedliwość Europy, która podobna 
stot pod drewiami. 

Postępowanie Serbii jest pzychologiezną se- 
gadką. Czyżby chelała przyjść da rosnmu dopiera 
wtedy, gdy jak krnąbrne dziecko pocznje rósgę? 
Sytuacys jest wbrew oczekiwaniom znowu bardko 
poważna, ala mimo to nie należy tracić nadziel, 
że powszechny spokój będzie zakłócony. Ale epl- 
gonom takich prawdziwych bohaterów jak wielki 
Czarny Jerzy można powiedzieć w twarz: Serbia 
nie jest wartą, aby dla niej wybuchła ogólna em- 
ropajska wojna"! 

Frankfurt. „Frankfurter Zeitung“ zwraca się 
bardzo energicznia przeciwko Anstryi, Powiada, 
że Anstrya nadużywa swego stanowiska і żąda 
od Serbii upokorzenia. Austrya zapomina, że spra- 
wa nie jest wyłącznie między nią a Serbią, ba 
ideia o wojnę, w której interesowaną jest cała 
Europa. Nadto Austrga mnei mieć wzgląd na swe- 
go sojusznika niemieckiego і ше może welągać 
lekkomyślnie Niemiec w imprezę wojenną. 

Z ostatniej chwili. 


Sytuacya. 00 mówią w Belgradzie? 


(Telegram ten nadszedł do Krakowa w piątek w 
południe a przesyła ga Biuro kor.). 

Belgrad. Z powodn braku nrzędowych o- 
Świadczeń o fektycenem przedstawienia poma ro- 
syjskiego i tekstu serbskiej odpowiedsi, zapatry- 
wania ay podzielona. W kołach oficyslnych pa- 
nuje przekonanie, że odpowiadź serbskiego rządu 
zawiera ostateczne i япреіпе cafulgele cnanych 
terytoryainych żądań serbskich. Prze: 
karanie żądań przed europejskie wielkia motar- 
stwa jest tylko drogą, wybraną przez rząd serb- 
aki, aby zapobiede niebezpieczeństwa wybuchu 
weburzenia opinii ludu serbskiego. 

W kołach poselskich natomiast obatają przy 
tem, ża rezygnacya rządu sarhskiega za znanych 
żądań absolutnie jest rzeczą wykluczoną. Rząd 
dopuściłby się zdrady stanu, gdyby sprawę sta- 
wiał inaczej. Ponieważ gabinet koalicyjny Nowa- 
kawiera składa się z najwybitniejszych polityków. 
serbskich, którzy w dłngolatniej swej pracy ри- 
blteznej dali dowody miłości ojczyzny, przeto na- 
leży odrzucić nawat myśl a możliwości podaknej 
zdrady wahać ludu serhsklega, jaka nlerozsądną. 

Regd serbski nadal obstaja przy ewysh żąda- 
niach. Regd serbski mógł tylko mastanawiać siq 
jeszcze nad środkami ł drogami, w jakie Serbii 
odszkodowanie mogłoby być zapewnionem. W spra- 
wie tej nietylko skupesyna, ale 1 cały kraj ma 
zanfante do reądu w tej mierze, że będzie om bro- 
тїї interesów krejn. Zamiana teryteryalnych żą- 
dań na gospodarcze, z któremi występują Austro- 
Węgry, пів byłaby akcaptowaną, ani przez oba- 
спа, ani przez żadną inną sarbaką akupazynę. 
Z tym faktem należy się llczyć nie tylko w Ser- 
bll, ale 1 w Eurapla. 

władomoaść Biura Reutera o oficyalnej rezy- 

gnacyl, nie odpowiada faktycznamu stanowi 
rzeczy. 
Punkt ciężkości decyzył leży w traśal naty. 
Ala najważniejszą jast uchwała rady ministrów, 
która stwierdza, że Serbla hezwarunkewa musi 
trwać przy żądaniach terytoryalnych | autonemii 
Bośni | Hercegowiny- 


Ze świata. 

Strzelanina ma granicy aerheklej. (Do illustra- 
cyi tytułowej), Słnżba straży pogranieenych 1%. zw. 
„sztrajfumi” (specyslnych oddziałów lotnych) na 
granicy serbskiej jest 1 ciężką 1 miebezpiaceną. — 
Telegramy często już donostły o wymianie strza- 
łów _międsy patrolami. 

Wesoraj doniesieno о rastrzelenia anstr. piu- 
tonowego Kovacevica koło miejscowości Zijebae 
nad Dring. Tinstracya пазга przedstawia jedno z 
Jieznych starć patralów. 


Loterya na sanatoryum nauczycielskie. 


Gel tak bardzo donioały, jak zdrowie uancrycielstwa, 
poamsie wdzięczności dle wychowawców młodego poko- 
lenia, potrzeba nyołeczna, aby każdy nauczyciel mógł 
apełniać awe obowiązki, a wreszcie bardza karzyatny plan 
głównych i pobacznych wygranych, powinny zapawnić 1o- 
taryi fantowej na budowę sunatoryum dla płeralawn oha- 
rych nanczycieli, bez różnicy narodowości і wyznania, 
jak najwszechstronniejsze poparcie. 

Dochód z loteryi jent przeznaczony na sanatoryum 
manczycielskie, а więc grosz każdy z lichwą odpłacony 
będzie, ho przyniesie zdrowia wielu jednostkom, zdolnym 
da pracy kalturalnej i społecznej. 

А sanatoryum nauozycielskie, te gwarancya zdrowia 
nie tylko natezycieli, ale i dziatwy, ich pieczy powie- 
rzonej. 

Do tego dodać należy, że plan gry 
nabywcy nadzieję trzech głównych wygrany 
15.000 K., 9.000 K. i 3.600 K, tudzież 5,000 pa 
oznych wygranych w postaci 5.000 fantów, łącznej war- 
tości 70.000 K. 

Losy pa 1 К. wszędnia do nabycie. 
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dziś | lẹba w Kole Polskiem niema nieprzyjaciół, elesty | się опо do pięknych słówek i sznmnych artyku- 
NN | ZZ —————— 


WIOSEN 


w wielkim wyborze, bardzo tatiore» B, WIERZEJSKI 


Kapelusze, Rękawiczki, 
Krawatki, Laski, Czapki 


Kraków, Rynek 


(róg ul. Floryańskiej). 


ТЕШҮҮ 


Dra Władysława Miłkowskiego 
w Krakowie 

“ш, św. Jana I. 6 (Hotel Saski) |" 

Telafon Nr. 708. 

otrzymała dzieło świeżo wydane јако 

odbitka z „Przeglądu polaklega” p.t 


 Ditonówna. 


Рае. 
Hospody дошу) 


1872- 1905 
Kronika 33 lat prześladowanie 
Unii 
przez naocznego świndka 


р Cena egz. 3 kor. |=- 


«lisin 4 Бозу. Na przesyłkę 
dułączyć maleky 50 bal. le 


LĄ 


0 
0 
0 


Drobne Ogłoszenia 
"po 4 hbalorze 00 wyrazu 
minimum 50 kalerzy. 


pz 


Poszukiwane. 


a kwie 


9 
0 


akny ed 1 


jobotnik t bę 


5,4 { к 


æ banah 900 do 400 
Koron ensjdsio каго 
Wiadomość u йгъ) 
ЖАКЫ | Król — Kraków, Kar- 
í « 4. 4 


1 Biedna 


anje гай 


starsza, uczciwa żal ieta 


H 2-giej. 
ucharka porn, va wy 
na wi 
Garncarska 26 do furtyanki, 
-taj do 8-glej 
ШЫЙ 


z 
POSZUKIWANA мейш « 
romnych wyn niach, do town 
wa. Zgłoszania: „Powarzystwo* 
rostante Kraków, za okuzanioni 
m inseratowego. 386 


Wo sprzedania, 


= powodu КЫ MET" 


анз: pieri 

i опуса рол) 

mienia, mhte sehri Ё 
CU [ 


ha Ж 
огт L. 20, partur, 
Mrewi ua ити, 


Turmiwa, stacyk 
ж wolanj ręki ёр sprzedania 0 
w groat oruego, panetinanej 
у, w jedaym азап 
jA krzaków. Сеш» 

wiudownkci m 
Май Nowy bę Ш 


szkoła buchalteryi 


pojedynczej i podwójnej 


шй Brmnaowicza 


n k kwiuskow. arzędiika rachunki 
pikarbhuwego, wądowapu | awiąnk 
ашта Stow. zarobkowych 1 gu 
adarozysh w Gakeyi 1 byłego dy- 
стеки, takiego XIW Why asel, 


rzyg.towuja do ogzaminu z ra 
Gliunkawości panstwowej i ku 
pieckiej poj 1 podw. 


Floryańskiej L. 55, 1. piętro, 


kols, Baro pisania na ma: 
zynach 1 Biuro buchalteryjne 
tamże. 974 


Bez nauczyciela 


przygotowania i be znajomości 
07 może każdy na moim пану 


чо "ла Т i marsze. Na 

71 wgowoski vanin 

jąc. ipatruweśt pa 10 kia 
оао, 4 у. 


о касира ж dorkineżymi 

K 208. Frausyłą sa зараад 

i njem naboslanjóa sa 

m ę. | К. padwumny донам 
KONRAU dom przesgikuwy 
ишеди misyszzych w Bróx 
4 (lumhyj Бода Lastr. 
dmunik а primalo WAU ry- 
duan | vpłatnie W 


fydawea ; Lucyna 


Zygmunt Wieczorek 


tardze niskie ceny. 


„roma 
оооооообоор 


a 
"ODOAGOODOO т. ol 


KTO 


үйл роза dy Int эме 
kogo ssżrwlń pił coć, luh 
sprzadąć, alie wydziordawić 
powisian og ło 
=: ch nęłuszem) 
Jedno słu ko 
piorwasa Шону. się, 
najtańsze agio 

BO kul N 
muina W markach 096 


Kraków, Sukiennice 29. | 
Najlepsa bielizna męska 
Nujawdpiejsze krewetki. 
Najlnpasa rękawiczki. 


bamia 


| idą Ta 
у 


W Pudełku ozdobnym 0 


za 1 kor. 50 bal. 


snakomita КП 


Pomadki пулан 


<żym sareni 


ROMUALDA PIECZARKI, 
15 Poselska 15 0 


} 


PALARNIA KAWY 


енна еен poleca czędciowo 
1 huriownie 


PASANIK T wyńorowe gatunki 
ŻA Ramy palonej 


A (21 najnowszym 
Р! 7 najlepszym аро» 
Bclem za pomocą 
ШИШ ШИШ" 
po копавћ 
па}п!?втусһ. 


<)) 


Е ш 
кя яком 
n p 


4. JEWORNICKI. 


PIERWSZORZĘDNY 


Zakład pogrzebowy 


A. Szafrańskiego 


ui. Mikołajska 1. 16, (sklep). 
Mieszkanie ul, św. Krzyża 3. Telefon Nr. 51. 


Dia alazamażnych dalaxa Mdące untepetwa RA 
кырг” ЕРЕЕН I РРР 


„Dużo pieniędzy, 


cierpień | zawodów oszczędzi sable, kto przeczyta 
Dra M. Harveya: 


„Tajemnice powodzenia w życiu. Wskazówki 
dla młodzieży i dorosłych". 


Ważna dla rodziców, młodzieży i dle każdego, kto prapnia po- 
wadzenia, umozędciu | zdrowia dla siebie lub dla swoich dzieci. 


Treśó: Na олеш polega bogactwo Ameryki? Jak wychować 
dzieci do szozęńcia? W towarzystwie. Środek na znużenie. 
Potępa woli. W ałosunkach z ludźmi. Obawy. Јак pozbyć mę 
trosk? Głos do młodzieży. Źródło siły. Na елеш pologa 
szczęście i t. d. 

Oena I kar. sA Др 1 ZA pocztową | kar. aok: Do nabycia 

nNowin“, Kraków Rynek gł. 


Lecznica chirurgiczna i Instytut KAC 


dra Artura FPrommera 


Dddziełne ambulatoryum dia mniej zamożnych osób. 
Gimnastyka szwedzka lecznicza. 


Kraków, ш. św. Tomasza 18, 1 p., Telefon 1. 81 * 
(róg ul. Florynńskiej). 


Qrdynuja od godziny 9—11 1 ad 3—4. 


Mydło z konkiem 


z mleka liliowego 


najłagodniej działające na skórę, 


ТА dekom mi 


8%: 
Е (Feiner Не 
9 ињ 


3 NORIS ы oznaczonych litera N 


z беу 


с, 1 król 


Składy: 


Kaca, Nerki, 
da 


дшше 
Naipopularnieisze tytonie 
tak zwana „Siedemnastka” 

i tak zwana „Trzynastka“ 


Te dwie odmiany tytoniu w równych częściach zmięazane, dają 
ięszankę, — Rardzo smaczną jest w paleniu i nadaja 


Przestańcie palić przeźroczyste bibułki. 
Do nabycia w c. k. Trafkach i lepszych bandlach. 


FAWPYEPOYWYYTPYWYPYWYWOWYYYSYSYPWYWOPOYYYWY. 


# Herbatę Cejlon 


pod własną marką achronną „PALMA“, 


Nr. 1 opakow: czerw.-złote 


kor. 140 ma 126 gr. kor. 1.90 za 196 дт. z шшошыншшшшш=шщын аы ёк ПТОТЗЫ 
„ 0.76 „ 6844 , Я SARA 
przy odblerza I kg. az, franku opakowanie | pacta da 
każdej miejscowości Auatro- Węgier. й a pogrze owy 
poleca 


А. Kawetka, w Krakowie | —— 


Dla PT. 


Fabryka wyrobów wełnianych w Kętach 
Zajączek i 2: F. E. Lankosz 


Sukna, Sieraczki, najmodniejsze Kamgarny i Korty 
wyrobu wianteggo oran oryginalne angielskie. 


rzegowina Ranchtabak) paczka 34 halerzy 


er türkischer Rauchtabak) paczka 26 kalerzy. 


ę znakomicie da tntek cygeretowych 


Е 


W 


Raz użyly staje sę nie. 
2 jem. 
wszędzie do nabycia 


(en bryka Czestawa Nagórskiego w Starogardzie 


18 


An aeia nadzwyczaj smaczną jest w paleniu ta mie- | 
3 szanka w bibułkach cygaretowych Е 
Е „POBUDKA“ E 
> ne bieliznę lóniąco 
мт NORIS M" W, Beld E Sety! ү 
= i p „W. Beldowskiego: E| | 265 
naa 
a w Krakowie. ЭЗ apetyczne, тана 
ДЕ Cena: „Pobudka“ w książeczkach 4 halorze; w орьхозуалїп paten- Ba арааны 
gi SH halerzy. Zwolenników kręconych papierosów, zwracam = їка Ihanin oszczed: 
3 uwagę na bibułki „POBUDKA“. czasu, pracy i pieniędzy 


Główna składy „Saponu* w Krakowie : 
Rymk gł, Lials ALB; pp, Kom i 5p i М. Jawurnicki, 


RA Rynek; рр. W W «ламкі £ J Karberowaki 
u 


Najwyższe odznaczenie światowe ! 
левак с pi. Jaret Litawaki í Związ Ьам. Kotek rol 


Najprzedniejszą 


1 7. hink, dreyóeeya 
vaki, Aragnerya. 


ШГ Lud ‚ Hrogunrya. 
W Bochni; p Jas Michnik, Drog 
Motan dustal także те wszystki lewy mieniw! 

w Krakowie, we Lwowie i ма prowiarył. 


„Iłangalla Әм 'еј 
ob tu ныз 


importowaną _ wpresi 
lonu, a urzędownie chemicznie badaną pa cenie: 
Nr. 2 apak. flołkowo.-złote 


adznaozeny krzyżem zasługi 


= WOLNEGO 


w Krakowie, ul. św. Temasza |. 4, 


Dostawca Dwor Austr.- Węgierskiego i król. Grecyi. 


Kupców i Kółek rolniczych odpowiedni 
rabat. sia 


tuż przy placu Szazopańskim 
"Telofoa Nr. 331, 
Filis: шеа Kopernika 1. 6. 


EA 


© „Bank parcelacyjny” 


Zatuńosa w roku 1867, 


FIRMY: 


w Krakowie, Бумен gł, 44, A-B, 
we Lwawia, ul. Jagillośska *, w Krakowie, 
dis sprzedaży ! pnrtownej drobiazgo wej Rynek główny 1, 33, I p. 


Am dywaaowa, Flanale wsiąplona, Wałaą 
watowania 1 wszelkie Podszewki. 


june grand © ornysh i ląk 
odarstwa, ogrody, Oray 
9 


ma pa Krakowem jem уои wigi 
тай samym gośiicem — mipawiadajiyh 
du pobadowunia się 


oraz przeciwko piegom. 
Wszędzie do nabycia. 
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MAGAZYN MEBLI 
iZakład tapicerko-dekoracyjny 
KAJETANA 


DUDZIAKA 


W RAKOWIE 
= 
i 


Bedaktor_odpowiednialny: Ludwik Sxesepański. 


к= а 


ul. Floryańska I. 36, l. 
= uwaa 


